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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 

—-- " 31 Δεκεμβρίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αοιθ.Φ1/Ε5/2842 

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ε.Π. των τμημάτων 
τωνΤ.Ε.Ι. 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2του άρθρου 23του Ν. 1404/83 
«Δομή και λειτουργία των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ι¬ 
δρυμάτων Τ.Ε.Ι.». 


2. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων 
του εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα τωνΤ.Ε.Ι. 

3. Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

4. Την αρ. ΣΤ5/33/9.10.1996 (ΦΕΚ 937 τ.Β') απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ¬ 
γού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά¬ 
των, αποφασίζουμε: 

Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού 
προσωπικού (Ε.Π.) των τμημάτων Τ.Ε.Ι. ανακατανέμονται 
στα τμήματα ως ακολούθως: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 


ΕΝΕΡ1 ΕΙΑΚΗί ΤΕΧΝΙΚΗΣ 



























































15632 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 









































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 










































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

17 

10 




ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 

15 

7 




ΙΟΛΙΓΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

14 

14 








Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

17 

3 



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

12 

7 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

14 

5 




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

14 

13 




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

15 

20 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

13 

8 




ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

8 

θ 




ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

14 

11 




ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΙΟΜΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 

17 

13 



ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

17 

3 



ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

23 

10 






Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

11 

2 



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

9 

4 


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

14 

6 



ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ 

14 

3 






Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

11 

2 



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

8 

5 


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

8 

10 



ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

10 

7 



ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

8 

6 



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

3 

4 


Από την ισχύ της απόφασης αυτής καταργούνται όλες 
οι προηγούμενες αποφάσεις κατανομής και ανακατανο¬ 
μής θέσεων Ε.Π. Τ.Ε.Ι. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1998 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



